Nr. 71187 

3 juni 
2016 


v ^ü GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Vught. 


INGEKOMEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING BOUW, INDUSTRIEWEG 
3M 


-Rectificatie: Deze aanvraag is eerder gepubliceerd als Industrieweg 3N. Het correcte adres is Industrieweg 
3M, het plaatsen van een binnenwand incl. kozijn met deur en lichtkozijn, OV20161119, ingekomen op 
18 mei 2016 

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning komen inzien (tel: 14073) 
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